True Ring Size im Test: Wie genau misst ein Ringmesser am Handy für die Online-Bestellung?
Ein Offline-Ringmesser, der sich an einer Bankkarte kalibriert und zwischen sechs Größensystemen umrechnet. Gegen drei echte Konkurrenten geprüft.
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True Ring Size ist ein kostenloser Offline-Ringmesser für iPhone und Android, der den Bildschirm in eine Messlehre verwandelt. Legen Sie einen Ring auf das Glas oder schieben Sie zwei Hilfslinien an den Finger, kalibrieren Sie einmal an einer Bankkarte und lesen Sie das Ergebnis in US-, UK-, EU-, japanischen, chinesischen und russischen Größen ab — in einem 30,7-MB-Download, dessen Google-Play-Eintrag keine Datenerfassung angibt.
Offenlegung: AppStoryo wird von dem Studio betrieben, das True Ring Size entwickelt. Der Vergleich unten stützt sich auf öffentlich überprüfbare Kriterien und nennt echte Alternativen.
Was misst True Ring Size eigentlich?
Einen Innendurchmesser in Millimetern, und sonst nichts. Jede Ringgröße ist nur ein Etikett für einen Kreis mit einem bestimmten Innendurchmesser. True Ring Size misst diesen Kreis auf dem Bildschirm und schlägt anschließend das Etikett nach. Durchmesser und Umfang erscheinen gemeinsam, in Millimetern und in Zoll, sodass ein Angebot in jeder dieser Einheiten ohne Rechnerei passt.
Die Schrittweite beträgt 0,05 mm, fein genug, dass die Messmethode und nicht die Bedienung das Limit setzt. Die iOS-Fassung ist 30,7 MB groß, läuft ab iOS 13.0 und ist für 130 Gerätemodelle gelistet. True Ring Size fürs iPhone laden oder für Android.
Warum verlangt True Ring Size eine Kalibrierung mit der Bankkarte?
Weil ein Telefon nicht weiß, wie groß seine eigenen Pixel in Millimetern sind. Android liefert eine logische Dichte, die nach Worten der Plattform selbst ein Skalierungsfaktor ist, bei dem ein dichteunabhängiges Pixel einem Pixel auf einem Bildschirm von etwa 160 dpi entspricht — eine Näherung von Haus aus, wie der Android-Leitfaden zu Bildschirmdichten und die DisplayMetrics-Referenz darlegen.
Schon die Spanne unter iPhones zeigt das. Apples technische Daten nennen für das iPhone 16 460 ppi und für das iPhone 11 326 ppi. Ein Kreis aus einer festen Pixelzahl ist auf dem einen Bildschirm also 41 % breiter als auf dem anderen. Die Kalibrierung beseitigt das Raten: Man gleicht einmal ein Objekt bekannter Größe ab, und jede spätere Messung wird aus dieser einen Messung skaliert statt aus einer Herstellerkategorie.
Die Karte taugt dafür, weil ihre Größe eine Norm ist und keine Gewohnheit. Das Dokument 9303 Teil 5 der ICAO legt die ID-1-Karte auf 85,60 mm mal 53,98 mm fest. True Ring Size akzeptiert ersatzweise eine AA- oder AAA-Batterie.
Wie genau ist ein Ringmesser auf dem Bildschirm wirklich?
Genau genug zum Bestellen — und die App sagt das selbst, statt es die Nutzer herausfinden zu lassen. Vor der Kalibrierung kennzeichnet sie den Messwert direkt auf dem Bildschirm:

Ungefähr — auf Basis einer Schätzung Ihres Displays. Für Genauigkeit mit einer Karte kalibrieren.
Diese Ehrlichkeit ist mehr wert als ein Präzisionsversprechen. Die Obergrenze setzt das Referenzobjekt, nicht die Software: Dieselbe ICAO-Spezifikation erlaubt der ID-1-Karte eine Toleranz von plus minus 0,75 mm je Kantenmaß, eine Kalibrierung kann also fast einen Millimeter Fehler erben, bevor der Ring überhaupt aufliegt. Zweimal messen, in beiden Modi, zeigt, ob man innerhalb dieses Bandes gelandet ist.
Displayschutzfolien, ein schräg gehaltenes Telefon und ein Ring, der breiter ist als der Bildschirm, treiben den Messwert alle in dieselbe Richtung: nach außen. True Ring Size bei Google Play zeigt für den letzten Fall eine eigene Warnung und verweist auf die Fingermethode.
Worin unterscheiden sich Ringmodus und Fingermodus?
Der Ringmodus ist ein Vergleich, der Fingermodus eine Schätzung. Im Ringmodus legen Sie einen Ring, der bereits passt, auf das Glas und ziehen einen Kreis auf, bis die Ränder übereinstimmen: ein starrer Gegenstand gegen einen kalibrierten Bildschirm. Im Fingermodus schieben Sie zwei Hilfslinien an die Ränder des Fingers, auf Höhe des Knöchels.
Die App räumt ein, dass die zweite Methode weicher ist, und begründet das auf dem Bildschirm: Ein Finger ist weich und oval, also am Knöchel messen statt an der Kuppe und im Ring-Tab gegenprüfen, sobald ein passender Ring vorhanden ist. Der Fingermodus ist die Methode für das Überraschungsgeschenk, der Ringmodus für alles andere.
Zwischen welchen Größensystemen rechnet True Ring Size um?
Sechs: USA und Kanada, Großbritannien und Australien, EU und ISO, Japan, China und Russland. Der Umrechner läuft in beide Richtungen — eine bekannte Größe eingeben oder die vollständige Tabelle nach Größe oder Millimetern durchsuchen —, sodass eine britische Größe vom Juwelier und eine japanische Größe aus einem Importangebot denselben Durchmesser ergeben.
Größen werden je Person, Hand und Finger gespeichert, versehen mit dem Hinweis, ob sie aus der Ringmethode, der Fingermethode oder aus einer Eingabe stammen. Bei einem Verlobungsring zählt dieser Hinweis mehr als die Zahl: Er sagt später, wie sehr man ihr trauen kann. True Ring Size im App Store behält alles auf dem Gerät.
Wann ist True Ring Size das falsche Werkzeug?
Wenn der Ring kein schlichter Reif ist. Breite Ringe und Komfortprofile brauchen eine Größe über dem Messwert, und das bildet die App nicht ab; ein Juwelier tut es. Bei geschwollenem oder arthritischem Knöchel schlägt ein physischer Ringstock, einen Tag lang getragen, jede einzelne Messung.
Sie ist auch das falsche Werkzeug, wenn Sie die Oberfläche in Ihrer Sprache brauchen: Der App-Store-Eintrag ist nur auf Englisch, gegenüber sechs Sprachen bei einem Konkurrenten und acht bei einem anderen. Und sie taugt weder für Armreifen noch dort, wo ohnehin professionell gemessen wird.
Ein weiterer Vorbehalt: Das ist Version 1.0, mit einer einzigen App-Store-Bewertung und über 50 Downloads bei Google Play. Ein Erfahrungsschatz der Nutzer steht noch nicht dahinter.
Welchen Ringmesser sollten Sie tatsächlich nehmen?
Drei echte Alternativen, alle kostenlos zu laden, alle am 23. September 2026 an ihren aktuellen App-Store-Einträgen geprüft.
Nehmen Sie Ring Sizer by Jason Withers, wenn Sie nicht nur messen, sondern auch kaufen wollen
	Uniqo Lab FZC, Version 4.0.6 vom 13. August 2026, 4,5 aus 6.813 Bewertungen — mit Abstand die größte Rückmeldebasis der Kategorie.
	Bringt einen Schmuckkatalog, einen Instagram-Feed und ein Anfrageformular mit, das per E-Mail die Berater des Anbieters erreicht.
	In sechs Sprachen lokalisiert, gegenüber einer bei True Ring Size.
	Der eigene Eintrag nennt den Preis dafür: Werbefreiheit ist ein kostenpflichtiges Abo, und der Download wiegt 80,4 MB.

Nehmen Sie Ring Sizer - Size Measure App, wenn Sie an der Apple Watch messen wollen
	LightApps OU, Version 2.3.5 vom 5. Dezember 2025, 4,2 aus 2.400 Bewertungen.
	Der Eintrag wirbt mit Apple-Watch-Unterstützung, die hier sonst keine bietet.
	Acht gelistete Sprachen — die breiteste Abdeckung der vier.
	Sie ist zugleich mit weitem Abstand die schwerste: 224,5 MB, rund sieben Mal so viel wie True Ring Size.

Nehmen Sie Ring Sizer Tool, wenn ein sauberes Werkzeug für genau eine Aufgabe reicht
	Appcano LLC, Version 1.0.7 vom 22. Januar 2026, 4,7 aus 607 Bewertungen — der höchste Schnitt der drei.
	68,1 MB, nur Englisch, klar auf das Messen beschränkt.
	Der eigene Eintrag sagt, dass der volle Funktionsumfang hinter einem jährlich automatisch verlängerten Abo liegt.

Nehmen Sie True Ring Size, wenn weder Geld noch Daten den Ort wechseln sollen
	Kostenlos, ohne Abo, ohne In-App-Kauf und ohne Werbung, es wird also keine Funktion zurückgehalten.
	Läuft ganz ohne Netzverbindung; der Datensicherheitsabschnitt bei Google Play gibt an, dass keine Daten erhoben und keine geteilt werden.
	30,7 MB, und iOS 13.0 genügt — die niedrigste Hardwarehürde der vier.
	Kalibrierung an einer ID-1-Karte oder einer AA-Batterie, 0,05-mm-Schritt und sechs Größensysteme samt Russland, das die anderen auslassen.

Zählten nur die Bewertungen, gewänne Jason Withers nach Menge und Ring Sizer Tool nach Durchschnitt. True Ring Size gewinnt bei den zwei Dingen, die eine Bewertung nicht zeigt: Nichts ist kostenpflichtig, und nichts verlässt das Telefon. True Ring Size fürs iPhone herunterladen oder bei Google Play holen.
True Ring Size: Ihre Fragen beantwortet
Ist True Ring Size kostenlos?
Ja, im strengen Sinn: kein Abo, kein In-App-Kauf, keine Werbung, also wird kein Messmodus und keine Umrechnung zurückgehalten. Zwei der drei hier verglichenen Alternativen stellen entweder die Werbefreiheit oder den vollen Funktionsumfang hinter eine wiederkehrende Zahlung.
Funktioniert True Ring Size ohne Internet?
Ja. Jede Messung, jede Umrechnung und jede gespeicherte Größe wird auf dem Gerät berechnet und abgelegt, die App arbeitet also im Flugmodus. Der Datensicherheitsabschnitt bei Google Play gibt an, dass keine Daten erhoben und keine an Dritte weitergegeben werden.
Wie kalibriere ich den Bildschirm?
Öffnen Sie die Einstellungen, legen Sie eine beliebige Bankkarte im Hochformat flach auf das Display und ziehen Sie den Rahmen auf, bis er die Karte Kante an Kante deckt. Eine AA- oder AAA-Batterie geht ebenso. Einmal pro Gerät genügt.
Warum kommt jedes Mal eine andere Größe heraus?
Meist liegt es am Finger, nicht an der App. Finger schwellen bei Wärme, Salz und Bewegung an, ein Knöchelmesswert am Abend weicht vom Morgenwert ab. Wiederholen Sie es auf einem kalibrierten Bildschirm, messen Sie am Knöchel statt an der Kuppe und gleichen Sie mit dem Ringmodus ab.
Kann ich ohne vorhandenen Ring messen?
Ja, dafür gibt es den Fingermodus. Schieben Sie die beiden Hilfslinien an die Ränder des Fingers auf Höhe des Knöchels und lesen Sie die Größe ab. Die App warnt selbst, dass ein Finger weich und oval ist, die Methode bleibt also ungefähr.
Zwischen welchen Ländersystemen rechnet sie um?
USA und Kanada, Großbritannien und Australien, EU und ISO, Japan, China und Russland, in beide Richtungen. Durchsuchen Sie die vollständige Tabelle nach einer bekannten Größe oder nach einem Durchmesser in Millimetern und legen Sie ein Standardsystem fest, damit jeder Wert darin erscheint.
Reicht das, um online einen Verlobungsring zu bestellen?
Für einen schlichten Reif, auf einem kalibrierten Bildschirm und gegen einen bereits passenden Ring geprüft, ist es eine vernünftige Grundlage für eine Online-Bestellung. Bei breiten oder Komfortprofilen lassen Sie es vom Juwelier bestätigen: Eine Weitung kostet weniger als eine Rücksendung.
Auf welchen Telefonen läuft True Ring Size?
Unter iOS verlangt sie Version 13.0 oder neuer und ist für 130 Modelle gelistet, was iPhones mehrerer Generationen abdeckt. Die Android-Fassung steht bei Google Play. Jedes Gerät arbeitet nach der Kalibrierung besser, weil die Bildschirmdichte zwischen Modellen enorm schwankt.

Source: https://appstoryo.com/de/apps/true-ring-size-review-2026
Lizenz: CC BY 4.0
Zitieren als: Lubor Šimůnek (2026). True Ring Size im Test: Wie genau misst ein Ringmesser am Handy für die Online-Bestellung?. AppStoryo, lapnito.cz s.r.o. https://appstoryo.com/de/apps/true-ring-size-review-2026
OEBPS/cover.jpg





OEBPS/nav.xhtml
Inhalt

		True Ring Size im Test: Wie genau misst ein Ringmesser am Handy für die Online-Bestellung?

		Was misst True Ring Size eigentlich?

		Warum verlangt True Ring Size eine Kalibrierung mit der Bankkarte?

		Wie genau ist ein Ringmesser auf dem Bildschirm wirklich?

		Worin unterscheiden sich Ringmodus und Fingermodus?

		Zwischen welchen Größensystemen rechnet True Ring Size um?

		Wann ist True Ring Size das falsche Werkzeug?

		Welchen Ringmesser sollten Sie tatsächlich nehmen?

		True Ring Size: Ihre Fragen beantwortet





